Teofil Terlikiewicz 


emer. kierownik szkoły powszechnej 


przeżywszy lat 75, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 10 września 1954 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we środę dnia 12 b. m. o godzinie 3, popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskany 
brat zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 13-go b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele św. Florjana. 


pockzeewy „GONGORDIA” 
| A N A mV O LN EG O Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikełajska 13 


Kraków, pł. Szozepański 2. — Tel. 103-31. 
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